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PHILIP MORRIS 

PYRAMID PRlCercOMPRiSON REPORT 


•T9 : MARKET SUMMARY 

Stores Audited - 


1410 


Survey Period 
05/2LVa9 - -~ 


2041372724 






PERCENT OF 

PERCENT 


% 

AVG 

AYG 

FULL MARGIN 

OORAL 


, DSTN 

FACINGS. 

. PR ICE 

PRICE . 

PRICE 

drAL PYRAMID 

6.7 

4. 1 

'0.00 

. 6 

84.6 

PYRAMID NON-FILTER KING 

3. 1 

1 . 1 

9.00 

69 .4 

82.6 

PYRAMID LIGHT KING 

4.7 

1 .5 

9.17/ 

70.6 

86.8 

PYRAMID LIGHT 100'S 
.1 PYRAMID LIGHT MENTHOL LOO 

4.8 

1.3 

9.2 7 

69.6 

84.3 

4.a 

1.3 : 

9.33 

70.8 

' 06.0 

PYRAMID ULTRA LIGHT IDO'S 

4.3 

1-3 f 

9.34 

.7.3 68.9 

82.0 

OTAL FULL MARGIN 

6-8 

I 7.3 

0. DO 

QQ-6 

120.6 


PERCENT OF 
CAMBRIDGE 


PR ICE 
83.2 


% STORES 
PYRAMID = 
OORAL' : ' ; 

i .9 


X STORES 
PYRAMID = 


CAMBRIDGE 

1.3 


82.0 

82.7 


0.5 

1.3 


0.4 

0.7 


83.8 

84.7 

82.1 


1 . I 

0.9 

0.8 


0.9 

0.7 

0.6 


MARLBORO.REDSOfT 

.Marlboro ioo soft 


WINSTON KING SOFT 
WINSTON 100 SOFT 


119.1 


0.0 


0.0 


6.6 

6.0 


4.3 

2.9 


12.93 

13.22 


100.0 

100.0 


121.3 

120.0 


1 1 9.5 

1 18.9 


6.5 

6 * I 


4.0 

3.U 


12.88 

1 3.21 


99.9 

99.9 


12 1 . 1 

120.1 


119.4 
1 1 8.3 


0.0 
0.0, 

o.n 

o.n 


0.0 

0.0 


0.0 

0.0 


K'ool KING 

6.5 

2.3 

12.93 — 

90.8 

121.0 

119.4 

—a:o.. 

HXTD" 

KOOL 100'S • 

6.5 

1 .9 

1 3.2.0 

1 00.0 

120. 1 

113.7 

0.0 

0.0 

OTAL OTHERS 

6J3 

7.9 

0.00 

84.1 

rao: 9 

fro. 5 

o.n 

0 .IT 

DORAL K1G 

5.0 

3.0 

1 0-65 

83.3 

100.0 

98.6 

0.0 

0.0 

.DORAL TTIF5' 

Lo - b 

— 377 

IT. 05 . 

:.84.0 

100.0 

qq - ( 

070 . 

otto 

CAMBRIDGE KING- \ 

4.9 

\ -6 

10.93: 

84.4 

102.5 

toa.o 

0.0 ' 

0.0 

CAMBRIDGE 100'S 

4.0 

1.7 

1 1 . -3 T 

84.8 

1U1 .6 

100.0 

0.0 

0.0 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/gjjm0004 




























